126 


Schicarzenberg , Notiz fiber oxalsaures 


delten Ricinolsaure ein Barytsalz nacli der oben angegebenen 
Weise bereitet und dasselbe der Analyse untenvorfen, um zu 
sehen, ob die Saure in Beruhrung mil deni schwefligsauren Gase 
eine Veranderung in der Zusammensetzung erlitten babe. 

0,2865 Grm. des Barytsalzes gaben 0,0895 Grm. schwefel- 
sauren Baryt. 

0,3545 Grin, lieferten 0,7730 Grm. Kohlensiiure und 0,301 
Grm. Wasser. 

Diefs entspricht : 

berechnet 
C„ Hj5 0, -f- BaO. 

KohlenstolF 59,58 60,06 

WasserstofF 9,43 9,24 

SauerstofF 10,67 10,47 

Baryt 20,42 20,23. 

Es war also keine Aenderung in der Zusammensetzung 
der Ricinolsaure eingetreten, aber auch keine in der Form und 
aufseren BeschalFenlieit 


Notiz iiber oxalsaures Wifsmuthoxydkali; 
von Dr. Ad. Schwarzenberg. 


Ich babe oxalsaures Wifsmuthoxydkali dargestellt, indem 
ich Wifsinullioxyd mit saurem oxalsauren Kali koclile. Das 
gelbe Wifsmulhoxyd verwandelte sich allmalig in ein weifses 
krystallinisches Pulver, das aber nur Spuren von Kali ent- 
hielt. Es war neulrales, oxalsaures Wifsinullioxyd mit Kry- 
stallwasser. 



Wifsmuthoxydkali. 
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Das Salz vvurde bei 100° gelrocknet; die Analyse geschah 
mittelst chromsauren Bleis. 

I. 2,1536 Grm. gaben 0,7051 Grm. Kohlensaure und 0,1954 
Grm. Wasser. 

II. 1,2298 Grm. gaben 0,4197 Grm. Kohlensaure und 0,1122 
Grm. Wasser. 

III. 1,0155 Grm. gaben gegliiht, 0,6299 Grm. Wifsmuthoxyd. 
(KO Spurcn). 

lm Ganzen wurde also gefunden : 

I. II. 

C 8,93 9,31 

H 1,01 1,01 

0 28,03 27,65 

BiO* 62,03 62,03 

100,00 100,00. 

Diese Zusammensetzung entspricht der Formel : 

3 C» O 3 , BiO* + 4 aq., 
welche in 100 Theilen bestehl aus : 

6 C 9,45 

4 H 1,05 

13 0 27,31 

BiO* 62,19 

100 , 00 . 


Zucker im Hiihnereiweifs; 
von Dr. Budge. 


Wird aus verdiinntem Hiihnereiweifs durch Alkohol das 
Eiweifs herausgeschlagen und die filtrirte Flussigkeit nach der 



